Za spokój duszy $. p. 


Dra GUSTAWA z Kalinowy 


ZAREMBY 


jako w drugą bolesną rocznicę śmierci 
odprawiona zostanie 


w piątek dnia 26 maja 1944 roku o godzinie 10 rano w kościele 
Najśw. Panny Marii przed wielkim ołtarzem 


MSZA SWIETA 


o czym zawiadamiają żona, córka i zięć. 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikolajelea 12. 


